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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Kennisgeving melding Prinses Margrietkazerne, Inspectie Leefomgeving en 
Transport 


Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de volgende melding in het kader van 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) heeft ontvangen. 

Inrichting: Prinses Margrietkazerne (27B05) 

Locatie: Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 AT Wezep (gemeente Oldebroek) 

Activiteit: Het plaatsen van een achttal verwarmingsinstallaties in containers 
Ontvangstdatum: 7 juli 2016 
Zaaknummer: 136318 

Inlichtingen 

Meld- en Informatiepunt (MIC): telefoonnr. 088-489 00 00 en op www.ilent.nl 
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